L. 950/s. 


Alegat. 144, 


Sprawozdanie 


komisyi budzetowéj o pokryciu niedoborów funduszu krajowego 
10 uposażeniu funduszu budowy gmachu sejmowego. 


Wysoki Sejmie! 


W trzech ostatnich latach fundusz krajowy doznawał niedoboru. W r. 1877 niedobór, według 


zamknięcia rachunków, zatwierdzonego przez Sejm, wynosił 

W roku 1878, według zamknięcia, także już przez Sejm zatwierdzonego, wy- 
nosił niedobór 

Rachunki z roku 1879 nie mogły być dotychezas przedstawione Sejmowi. 
Komisya nie widzi powodu stawiania innéj cyfry niedoboru, jak ta, którą podaje 
Wydział krajowy, to jest 

W roku 1880 niedoboru obawiać się nie można. 

Ogólna więc suma dotychczasowych niedoborów funduszu krajowego wynosi 

Co do funduszu budowy gmachu sejmowego komisya mniema, iż przekroczy- 


czyłaby zadanie swoje, gdyby się wdała w roztrząsanie, ile jeszcze brakować będzie 
temu funduszowi do pokrycia kwoty oznaczonej kosztorysem, przez Sejm uchwalonym. 
wem zadaniem jest obmyśleć sposób uzupełnienia tego funduszu tylko o tyle, iżby 
po koniec roku 1880 w niedobór nie popadł. 

Pokrycie niedoboru, jaki mógłby się jeszcze późnićj okazać, będzie zadaniem najbliż- 
szego Sejmu. Dziś możnaby tylko niepewne w tym względzie czynić przypuszczenia. 
Komisya przekonała się, iż fundusz, w mowie będący, miałby jeszcze do dyspozycyi 


złr. 141.000 


„ 338.606 


» 151.000 


„ 630.606 


poważną sumę przeszło zir. 190.000, gdyby został uposażony teraz taką sumą, jaką 
Sejm w swoim czasie rozdysponował na potrzebę funduszu krajowego z owych za- 
pasów kasowych, które według myśli Wydziału krajowego miały stanowić fundusz 
budowy. Suma ta w dwóch kwotach rozdysponowana, wynosiła . ; : ; złr. 109.785 


Gdyby fundusz budowy został taką suma uposażony, to o niedoborze w roku 
1880 przy budowie gmachu nie byłoby mowy. Sądzi więc komisya, iż należy upo- 


sażyć fundusz budowy gmachu sejmowego sumą . : : : s ; : zir. 109.785 
a dodawszy do tego sume niedobor6w trzechletnich n : : ; a : „ 630 606 
okazuje się, iż należy obmyślić po za budżetowe pokrycie dla sumy ; a : zir. 740.891 


Komisya starała sig wynaleść taki sposób pokrycia téj potrzeby, któryby był dla funduszu kra- 
jowego najmnićj uciążliwym, a zarazem nie zniewalał kraju do udawania się na szeroki targ pieniężny 
z żądaniem sumy zbyt drobnój i znaczeniu kraju nie odpowiednćj. Komisya mniema, iż większa 
część powyiszéj sumy da się zrealizować za pomocą pożyczki hipotecznćj, ratami umarzaé się majacèj, 
na prosty oblig dłużny zaciggnionéj. Reszta, niepokryta pożyczką hypoteczną, miałaby być według 
naszój myśli pożyczoną na teraz od funduszu pożyczki z roku 1878, który posiada nagromadzoną 
gotówkę w ilości złr. 389.000, prócz efektów w wartości imiennéj złr. 158.000. 


Co do pożyczki hipotecznój, komisya nie wątpi, że w téj formie da się uzyskać odpowiedna 
suma na najkorzystniejszych dla funduszu krajowego warunkach, bądźto w jednym z krajowych, bądź 
też w jednym z pozakrajowych instytutów. Wszystkie pragną lokacyi dla nadmiaru gotowizny, która 
je obciąża. 


Co do pożyczki z funduszu roku 1873. stopa procentowa jest właściwie obojętną, bo przy 
ostatecznym kiedyś obrachunku z tym funduszem, przyznana mu teraz prowizya okaże się dla fun- 
duszu krajowego pozycyą niejako przechodnią. Komisya mniema, iż wypada naznaczyć prowizyę 
5-procentową. Obrachunek zaś potrzeb i zasobów tego fumduszu, w latach najbliższych przedsta- 
wiony komisyi przez krajowe biuro obrachunkowe, wykazuje, iż dopiero w roku 1884 będzie fundusz 
ten potrzebować części tèj gotówki, którą dziś posiada, a którćj projektowana przez nas pożyczka 
z pewnością nie wyczerpie. Chociażby jednak przyszło funduszowi krajowemu, nawet już w roku 
1884 zwrócić jakąś małą część pożyczki przez nas projektowanèj, to będzie to suma zbyt drobna, 
aby już dziś trudności w tym względzie przewidywać można. 


Dlatego komisya budżetowa wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


1) Na pokrycie niedoboru z lat 1877, 1878 i 1879, tudzież 
na uposażenie funduszu budowy gmachu sejmowego sumę 109.785 złr., 
upoważnia się Wydział krajowy do zaciaguienia na skrypt dłużny 
pożyczki aż do wysokości złr. 600.000, w przeciągu najdłużój la 
30 ratami umorzyć się mającćj i zapisać bezpieczeństwo tój pożyczk 
na hipotece gmachu sejmowego (realności 1. 71737, we Lwowie). 


2) O ile pożyczka hipoteczna nie wyrówna sumie potrze- 
bnéj na cele oznaczone w ustępie 1, zaciągnie Wydział krajowy 
pożyczkę 5-procentową dla funduszu krajowego od funduszu po- 
życzki krajowéj z r. 1873. 


3. Sumy potrzebne na raty pożyczki hipotecznéj i na pro- 
wizye od sumy ozuaczonćj w ustępie 2, wstawiać będzie Wydział 
krajowy do każdorocznego budżetu funduszu krajowego. 


4) Po przeprowadzeniu tój operacyi finansowćj mają być obli- 
gacye indemnizacyjne w imiennćj wartości jednego miliona złotych 
reńskich, wzięte tymczasowo od e. k. Rządu, temuż niezwłocznie 
zwrócono. 


Lwów dnia 17. lipca 1880. 


Przewodniczacy 


H. Wodzicki. 


Sprawozdawca 


Smarzewski. 
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